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Adjutant General's Office, Fune 4th, TM. 


NOTICE. 


IN Caſe of any Alarm during the dark Nights, the In- 
habitants are hereby commanded immediately to place 
Lights in the Windows of the Middle Floors of their 
Houſes. All Perſons negleRing to comply with this 


* 


Notice will be puniſhed. 
By Order of Lieut. Gai LAKE, 


GEO. HEWET T, 
Adjutant General. 
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